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Encontrar informacoes 

A tabela seguinte destaca o conteudo dos documentos fornecidos com o 
computador. Estes documentos tambem podem ser encontrados em 
www.hp.com/ support. 



Encontrar informacoes 


Manual 


Conteudo 


Instalagao rapida 


Fornece as informagoes necessarias para ligar 




o computador e os dispositivos perifericos. 



Introducao* Fornece as informagoes necessarias para 

configurar o software fornecido de fabrica. 
Tambem sao fornecidas instrugoes para a 
resolugao basica de problemas, caso se 
verifiquem problemas no arranque inicial. 



Manual de Referenda Fornece informagoes basicas para a 

de Hardware* actualizagao desta serie de computadores. 

Manual do Utilitario Fornece instrugoes sobre como utilizar o 

Computer Setup (F1 0)* Computer Setup (Configuragao do 

Computador). Esta ferramenta e utilizada para 
reconfigurar e modificar as definigoes padrao 
do computador, quando for instalado novo 
hardware e para efeitos de manutengao. 

Manual de Gestao do Fornece definigoes e instrugoes para utilizagao 
Modelo de Secretaria* das funcionalidades de seguranga e Intelligent 

Manageability pre-instaladas em determinados 

modelos. 

Manual de Fornece definigoes e instrugoes para utilizagao 

Comunicagoes de das funcionalidades do controlador de interface 

Rede e Internet* de rede (NIC) pre-instaladas em determinados 

modelos de secretaria. 



Encontrar informagoes (Continuagao) 



Manual 



Conteudo 



Manual de Resolugao de 
Problemas* 



Informagoes de 
seguranga e 
reguladoras* 



Fornece sugestoes e solugoes uteis para a 
resolugao de problemas desta serie de 
computadores, bem como para situagoes de 
possiveis problemas de hardware e software. 

Fornece informagoes de seguranga e 
reguladoras em conformidade com as normas 
Internacionais, dos E.U.A. e do Canada. 



Garantia Fornece os termos, condigoes, periodo e tipos 

de assistencia tecnica da garantia disponiveis 
para o produto. 

*Disponivel no CD Biblioteca de Documentagao e no site da Web em 
www.hp.com/ support. 
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